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Orgaos Eletrônicos -Fabricados pela eletrônica hamelin ltda. 

Av. Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia n.° 540/570 - Jardim Lucia - 
Butantã - São Paulo - CEP - 05588 - Fones: 268-3958 - 268-4333 e 869-6129 


ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

SÃO PAULO -RIO DE JANEIRO-SANTA CATARINA- RIO GRANDE DO SUL- 
PARANÁ-MINAS GERAIS-GOIÃS -MANAUS 
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